dentysta 


zasnął w Panu dnia 4 czerwca 1948 roku w Rabce. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 8 b. m. o godzinie 11 przed poł. 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawiadamiają: 


żona, córka, zięć i wnuki. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO 
Kraków, plac Szezepański L. 2 — Telelen 200-07 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikelajska t3 


